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Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1988. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

α) Τουν άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 7/τ.Α'/18.1.1969). 
β) Τού άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «πεοί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της νώοαο» 

(ΦΕΚ 289/τ.Α'/29.12.1979). 

2· Γην με αριθμό 1/23.11.1987 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. 

3. Την με αριθμό 260347/16.2.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
πουργού Γεωργίας στον Τφυπουργό Γεωργίας Κώστα Τσιγαρίδα (ΦΕΚ 83/τ.Β'./16.2.1987). 

, . /*·. Γην μ ε αριθμό 35/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τη; Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωο- 
ϊ'-ας, αποφασίζουμε-: - 

Άρθρο μόνο. 

, Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1988 σε ολόκληρη την επικράτεια ρ Πίνακας Διατίμησης Δασι¬ 
κών Προϊόντων, με τον οποίον καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει, να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα που 
^αραγονται από μη δημόσια δάση, κτήματα και μη πεδινά χορτολίβαδα, καθώς και το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται 
Υ 1 » τα ίδια προϊόντα που πα,ράγονται από δημόσια δάση, κτήματα και μη πεδινά χορτολίβαδα. 

Ο Πίνακας αυτός έχει ως κατωτέρω : 


ί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 1988 (από 1ης Ιανουάριου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1988) 


Α/Α Κατηγορίες 


Είδη Δασικών Προϊόντων 


Μονάδα Αγοραία 
Μέτρησης Τιμή 

δ ρχ· 


Δημόσιος Μίσθωμα 
Δασικός Δημοσίου 
Φόρος Δρχ. 

Αρχ· 


1 


2 


I. ΚΩΝΟΦΟΡΑ 

1. Χοντρή στρογγ. ξυλεία μεγάλου μήκους (2μ. και άνω και διαμέτρου 

άνευ φλοιού 20 εκατ. και άνω) : 
α) ΕρυΘρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης 
β) Ελάτης, Δασικής Πεύκης 
γ) Μαύρης Πεύκης, Λρκεύθου 

δ) Χαλεπίου Πεύκης. Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου 

2. Χοντρή στρογγ. ξυλεία μικρού μήκους (κάτω 2μ. και διαμέτρου 20 εκατ. 
και άνω) : 

α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης 
β) Ελάτης, δασικής Πεύκης 
γ) Μαύρης πεύκης, Λρκεύθου 

δ) Χαλεπίου Πεύκης. Τραχ. Πεύκης. Κουκουναριάς Κυπαρίσσου 

3. Λεπτή στρογγ. ξυλεία κώνο φόρων διαμέτρου 10 - 20 εκ. μήκους 3μ. 
και άνω 

4. Λεπτή στρογγ. ξυλεία κο^νοφόρων διαμ. 6-10 εκ. μήκους 2,50μ. και άνω 

5. Στύλοι εξηλεκτρισμού κωνοφόρων (σύμφωνα με τις ισχύουσες προδια¬ 
γραφές της ΔΕΗ) 

6. Στύλοι τηλεπ/νιών κωνοφόρων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Ο.Τ.Ε.) 

7. Στρογγύλια και σχίζες κωνοφόρων 

8. Ξύλο Θρυματισμού κωνοφόρων 

9. Καυσόξυλα κωνοφόρων 

10. Ξυλάνθρακες κωνοοόρων 

II. ΠΛΑΤΓΦΥΛΛΑ 

1. Στρογγύλη ξυλεία μήκους 1,80 μ. και άνω 

1.1. Διαμέτρου 20 εκ. και άνω : 

α) Οξυάς, καστανιάς, οστρυάς, γαύρου 
β) Πρίνου, αριάς 

γ) Λοιπών πλατυφύλλων εκτός των της παρ. 3 

2. Στρογγύλη ξυλεία Λεύκης από τεχνητές φυτείες μήκους 1,00 μ. και άνω 
και μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω 


3. Στρογγύλη ξυλεία ανεξαρτήτου μήκους : 

3.1. Διαμέτρου 25 εκ. και άνω : 
α) Δρυός, πτελέας 

3.2. Διαμέτρου 25 εκ. και κάτω : 
α) Δρυός Πτελέας 

3.3. Διαμέτρου 25 εκ. και άνω : 

α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 

3.4. Διαμέτρου 25 εκ. και κάτω : 

α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 

3.5. Ανεξαρτήτου διαμέτρου : 
α) Καρυδιάς 

β) Λουπών καρυδιάς 
γ) Λουπών δρυός, πτελέας 
δ) Πυξού 

4. Στήλοι εξηλεκτρισμού πλατυφύλλων 

(Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.) 

5. Στύλοι τηλεπικοινωνιών πλατύφυλλων 

(Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ο.Τ.Ε.) 

6. Στρογγύλια 

6.1 Διαμέτρου 25 εκ. και άνω : 
α) Οξυάς 
β) Καστανιάς 


3 

4 

5 

6 

κ.μ. 

9.000 

1.260 

1.850 

κ.μ. 

8.500 

1.190 

1.750 

κ.μ. 

8.000 

1.120 

1.700 

κ.μ. 

5.000 

700 

1.000 


κ.μ. 

4.500 

630 

900 

**μ· 

4.000 

560 

800 

κ.μ. 

3.800 

532 

760 

κ.μ. 

2.500 

350 

500 

κ.μ. 

5.500 

770 

1.100 

κ.μ. 

6.000 

840 

1.200 

κ.μ. 

11.000 

1.540 

3.000 

κ.μ. 

8.500 

1.190 

2.500 

χ.κ.μ. 

2.300 

322 

500 

χ.κ.μ. 

1.500 

165 

200 

τονν. 

2.000 

200 

280 

ΚΟΚ 

15 

1,50 

3,50 


κ.μ. 

11.000 

1.540 

2.300 

κ.μ. 

6.500 

910 

1.450 

κ.μ. 

7.000 

980 

1.500 

κ.μ. 

7.500Ατελώς βά¬ 
σει των άρθρων 
177 παρ. στ 
και 179 παρ. 1 
Ν.Δ. 86/1969 

1 .600 

κ.μ. 

10.000 

1.400 

2.500 

κ.μ. 

6.000 

840 

1.600 

κ.μ. 

10.000 

1.400 

2.500 

κ.μ. 

6.000 

840 

1.600 

κ.μ. 

14.000 

1.960 

3.500 

κ.μ. 

20.000 

2.800 

6.000 

κ.μ. 

11.000 

1.540 

3.000 

κ.μ. 

9.000 

1.260 

2.000 

κ.μ. 

10.000 

1.400 

2.700 

κ.μ. 

8.000 

1.120 

2.000 

χ.κ.μ. 

5.500 

770 

1.100 

χ.κ.μ. 

6.500 

910 

1.300 
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6.2. Διαμέτρου 25 εκ. και κάτω : 
α) Οξυάς 
β) Καστανιάς 

6.6. Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15 -25 εκ. 


6.4. Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες 
α) Δρυός, Πτελέας 
β) Πλατάνου 
γ) Λοιπών πλατύφυλλων 

7. Σχίζες ανεξαρτήτου πλάτους και πάχους 

α) Οξυάς 
β) Καστανιάς 

γ) Λοιπών πλατύφυλλων πλην δρυός 

8. Ξύλο Θρυματισμού 

α) Οξυάς 

β) Λεύκης από τεχνητές φυτείες 

γ) Λοιπών πλατύφυλλων πλην δρυός 

9. Καυσόξυλα 

α) Οξυάς 

β) Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης 
γ) Δρυός και λοιπών πλατυφύλων 

10. Ξυλάνθρακες 
α) Οξυάς 

β) Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων 
Η. Ανθρακες σιδηρουργίας 

III. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ» 

1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων : 

1.1. Μεταλλείων, ορυχείοιν κ.λ.π. 
α) Διαμέτρου 6 εκ. και κάτω 
β) Διαμέτρου 6 εκ. μέχρι 12 εκ. 
γ) Διαμέτρου 12 μέχρι 22 εκ. 

1·2. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ. 
α) Μήκους 1,50 μέχρι 3,00μ 
β) Μήκους 3,00 μ. μέχρι 5,00μ. 

1.3. Οβελοί - Πάσαλοι 
1.4 Καπνόβεργες 
ί.5. Υπορθώματα αμπέλου 

I. 6. Πλοκόραβδοι 

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ 

Ε Ρίζες ερρείκης 

2. Καύσιμη ύλη : 

α) Θάμνοι και Φρύγανα 
β) Κώνοι ξηροί 
γ) Δαδί 

3. Κατράμι (Ξυλόπισσα) 

4· Βαλανίδι, Βαλανιδάλευρο, Βάλανοι κτηνοτροφίας 

3. Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι), μελοόφυλλα, κληθρό 
σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια 

6. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύκης, μελιάς και κλήθρας 

7. Άνθη φιλύρας 

3· Κώνοι χλωροί : 
α) Κουκουναριάς 
β) Λοιπών κωνοφόρων 
9. Σπέρματα δασικών ειδών 

Β>· Φυτόχωμα από δάση, δασικές και μη πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 

II. Φυτά αγριελιάς 


χ.κ.μ. 

χ.κ.μ. 

χ.κ.μ. 


4.000 560 

4.500 630 

5.000Ατελούς βά¬ 
σει άρθρων 
177 παρ. στ 
και 179 παρ. 
στ και 179 παρ. 1 
Ν.Δ. 86/1969 


800 
900 
I .000 


χ.κ.μ. 

6.000 

840 

1.300 

χ.κ.μ. 

4.000 

560 

800 

χ.κ.μ. 

3.500 

490 

700 

χ.κ.μ. 

5.000 

700 

1.000 

χ.κ.μ. 

6.000 

840 

1.200 

χ.κ.μ. 

4.000 

560 

800 

χ.κ.μ. 

2.000 

220 

350 

χ.κ.μ. 

1 . 800Ατελώς βά¬ 
σει άρθρων 177 
179 Ν.Δ. 86/69 

300 

.κ.μ. 

1.500 

165 

250 

τον. 

4.000 

400 

700 

τον. 

3.000 

300 

550 

τον. 

4.800 

480 

800 

ΚΟΚ 

25 

2,5 

5,50 

ΚΟΚ 

30 

3 

6 

ΚΟΚ 

20 

2 

4 

ΟΧΛ 

κ.μ. 

4.500 

630 

900 

κ.μ. 

5.500 

770 

1.100 

κ.μ. 

6.500 

910 

1 .300 

κ.μ. 

8.000 

1.120 

2.400 

κ.μ. 

9.000 

1.260 

2.700 

Τεμ. 

100 

11 

27 

χιλ. 

8.000 

1.120 

1.600 

7. ι >' 

4.000 

440 

650 

ΚΟΚ 

4 

0,44 

1 

ΚΟΚ 

30 

3,30 

6 

το*ν. 

300 

30 

100 

ΚΟΚ 

3 

0,33 

0,50 

ΚΟΚ 

4 

0,56 

1,00 

ΚΟΚ 

8 

1,12 

1,60 

ΚΟΚ 

3 

0,33 

0.70 

λλα, 

ΚΟΚ 

3 

0,33 

0,90 

ΚΟΚ 

15 

2,10 

3 

ΚΟΚ 

500 

55 

100 

ΚΟΚ 

5 

0,55 

1,30 

ΚΟΚ 

7 

0,77 

1,80 

ΚΟΚ 

60 

6,60 

12 

ΚΟΚ 

11 

1,21 

2,50 

τεμ. 

1 ΟΑτελώςάρθρο 

179 παρ. 2 

Ν.Δ. 86/69 

2 
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12. Δένδρα Χριστουγένων : 
α) Από ελίτ/}, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη 
β) Από λοιπά δασικά είδη 

13. Κλάδοι καλωπιστικοί : 

α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου 
β) Αρκουδοπούρναοου 
γ) Λοιπών ειδών (ιξός κ.λ.π.) 

14. Ρητίνη 

15. Λειχήνες και βρύα 

16. Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα, κ.λπ.) 

Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 


τεμ. 

1 . 

.100 

154 

200 

τεμ. 


700 

98 

150 

τον./ 

ο 

.500 

385 

600 

:ον. 

12 

.700 

1 .397 

3.234 

τον. 

7 

.500 

825 

1.962 

ΚΟΚ 


25, 

Υτελώς άρθρ. 

0.70 



1 

75Ν.Δ. 86/1969 


ΚΟΚ 


16 

1,80 

3.20 

ΚΟΚ 


5 

0.55 

1.10 

παρόντος 

διατάγματος. 




Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟ 

—— ( 2 ) 

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμί¬ 
σεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «Εθνική 
Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (ΕΚΤΕ)». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1418/84 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 23). 

2) Την αριθ. Β 3139/16.2.1987 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου» (ΦΕΚ Β' 90). 

3) Την αριθ. 734/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού 
Εμπορίου, αποφασίζουμε: 

-■·■ Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία 
εκδίδονται σε εκτέλεσή του. για τα έργα που εκτελούντ^ 
από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
(ΕΚΤΕ) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διοικητής, η 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα 
σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις 
της ΕΚΤΕ Α.Ε. και όπως .ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα 
άρθρα. 

Άρθρο 2. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή 

"Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναοέρεται το προηγού¬ 
μενο άρθρο είναι ειδικότερα: 

. α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία » ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών της ΕΚΤΕ με την επιφύλαξη λήψης :ης απόφασης από 
το αρμέίιο όργανο σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστα¬ 
τικές διατάξεις της ΕΚΤΕ. Μπορεί με απόφαση του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της ΙΙροίσταμένης 
Αρχής να ανατίθενται καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της ΕΚΤΕ. 

β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΚΤΕ με την επι¬ 
φύλαξη λήψης τη απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα 
με τις οργανωτικές και καταστατικές ΐιατάξεις της ΕΚΤΕ. 


Άρθρο 3. 

Τεχνικό Συμβούλιο. 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με Πράξη του 
Διοικητή της ΕΚΤΕ και αχοτελειται αχό: 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμφουλίου της ΕΚ I Ε 
ή ένα σύμβουλο της Διοικήσεως που ορίζεται με τον ανα¬ 
πληρωτή του. 

β) Το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΚΤΕ ανα- 
πληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

γ-δ) Δύο διπλωματούχους μηχανικούς της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΚΤΕ ή των θυγατρικών της εται¬ 
ρειών πού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Από αυ¬ 
τούς ο ένας τουλάχιστον θα ανήκει στην ΕΚΤΕ. 

ε) Ένα δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 
της ΕΚΤΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. 

2. .Με την πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου ορίζεται 
ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του από τα μέλη της περιπτ. 
(α) ή (β) της προηγουμένης παραγράφου 1. 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΕΚΤΕ 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την Πράξη συγκρό¬ 
τησης του Συμβουλίου. 

4. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμε- 
μενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναπληρούμενος από το 
νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οργανωτικές δια¬ 
τάξεις της ΕΚΤΕ. 

5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνε- 

-δριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πλη¬ 
ροφορίας-ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται 
"στο Συμβούλιο. . .. . ;· 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν, είναι 

παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα 
μέλη του. ' “ 

7. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λσμβάνονται με από¬ 
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
. θέματα που ορίζει ο ν., 1418/1984 και τα εκτελεστικά 
γιαυτού. διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέ¬ 
μπει σ’αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Άρ·$ρο 4. 

Συγκρότηση Επιτροπών· γ 

Οι Επιτροπές που προβλέπονται από το ν. 1418/1984 
τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές απόφα- 
. σεις που εκδίδονται κατ’, εξουσιοδότηση του συγκροτούνται 
με Πράξη - Διοικήσεως της ΕΚΤΕ μετά από εισήγηση της 
Προϊσταμένης Αρχής και αποτελούνται κατά πλεϊοψηφίά ατΐο 
τεχνικούε. 
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Άρθρο 5. 

Επιτροπή Προεπιλογής, Εισήγησης για ανάθεση 
και Παρακολούθηση έργων. 

1. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/1985 μπορεί να 
ορίζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της 
Επιτροπής Προεπιλογής, 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 21 του II.Δ. 
609/1985 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισή¬ 
γησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. 

3. Ο χαρακτηρισμός του έργου ο)ς σημαντικού και η 
συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθηνης Έργου που 
προβλέπεται από το άρθρο 6 παραγρ. 4 του ν. 1418/1984 
γίνεται από το Διοικητή της ΕΚΤΕ. Η Επιτροπή αυτή 
ακοτελείται από τρία έως πέντε μέλη. 

Άρθρο 6. 

Χρόνος Ισχύος των Π ροσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που προβλέπεται στα 
εδάφια 1 και 2 της παραγρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 
609/1985 μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται σε 90 και 
150, ημέρες αντίστοιχα. 

Άρθρο 7. 

- Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικά τεύχη 

1. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να υπογραφεί 
και σε προθεσμία μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες που 
προβλέπεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 26 του II.Δ. 
609/1983 εφόσον συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

-*· 2. Τα συμβατικά-τεύχη και σχέδια που περιλαμβάνονται 
στη .διακήρυξη αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να εξασφα¬ 
λίζεται .η ποιοτικά αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του 
έργου. , · ; . 

- 3. Για την εφαρμογή του β' εδαφίου της παραγρ. 4 του 
άρθρου 5 του Π.Δ. 609/1985 ορίζεται το ποσοστό για τα 
γενικά έξοδα και όφελος σε 18% για όλες τις περιπτώσεις. 

, Άρθρο 8. 

; Μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης 

1. Στά μικρά έργα και εργασίες συντήρησης των οποίων 
η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσο που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παραγρ. 2 περιπτ. (γ) του ν. 1418/1984 μπορεί με τη δια¬ 
κήρυξη ή την απόφαση, ανάθεσης να ορίζεται ότι αντί της 
προβλεπομένης στις παραγρ. 1-3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 
609/1985 εγγυήσεως καλής εκτέλεσης παρακρατείται πο¬ 
σοστό από τις τμηματικές καταβολές του εργολαβικού ανταλ¬ 
λάγματος μέχρι την παραλαβή του έργου. Το ποσοστο αυτό 
δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% κάθε τμηματικής κατα¬ 
βολής. 

, 2. Την παραλαβή των ανωτέρω έργων με απόφαση της 
11 ροϊσταμένης Αρχής να διενεργεί τεχνικός υπάλληλος της 
ΕΚΤΕ ο οποίος συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής που 
εγκρίνε’ται από την Προϊσταμένη Αρχή. 

— Άρθρο ,9. . 

Ποινικές Ρήτρες. 

Γο· ύψος των ποινικών ρητρών μπορεί με τη, διακήρυςη 
να ορίζεται μέχρι και το διπλάσιο απο αυτό που προβλέπε.αι 
ττις παραγρ. 9. ΙΟ και ΤΙ του άρ-3ρου 36 του Π .Δ. 609/85. 

Άρθρο 10. 

Παρεκκλίσεις. 

, Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες οια- 
τά^ει; για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΕΚΤΕ 
εγκρίνηντα: από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΕ μετά 
απο γνώαη του Τεχνικού Συμβουλίου. ■ 


Άρθρο II. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

II διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για 
έργα' που αφορά το παρόν διάταγμα, εγκρίνονται απο το 
Διοικητικό Συοιβούλιο. 

Άρθρο 12. 

Αιτήσεις Θεραπείας. 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του σ.ναδόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τες διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΕ μετά γνώ¬ 
μη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο χωρίς να. απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αι¬ 
τήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει 
εκδόσει την προβαλλόμενη πράξη. Λν η αίτηση υποβάλλε¬ 
ται για παράλειψη έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γί¬ 
νεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 13. 

Τ ελικές Διατάξεις. 

ί. Στα έργα της ΕΚΤΕ των οποίων οι συμβάσεις διέ- 
πονται από προγενέστερες διατάξεις του ν. 1418/1984 απο¬ 
φασίζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις προγενέστερες 
αυτές διατάξεις, τα. όργανα που προσδιορίζονται με το 
παρόν διάταγμα. 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος, διέπονται από το ν. 1418/1984 και 
το Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του. 

Άρυρο 14. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα. 3 Μαρτίου 1988 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ! 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΦ)ΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ* ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ 

(3ύ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. Π) 

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικες ρυ¬ 
θμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.)». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του X.1418/1984 «Δημο¬ 
σία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Λ 23). 

2. Την αριθ. Η 3139 16.2.1987 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου» (ΦΕΚ ΙΙ’ 90)., 

Την αριθ. 740/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων ' Εργων και του ) φυπουργου 
Εμπορίου, αποφασίζουμε : 
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Άρθρο 1. 

Αρμόδια Όργανα. 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε 
εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από την Εθνική 
I ράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) είναι ο Διοικητής, η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή τα εξουσιοδοτημένα όρ¬ 
γανα σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές δια¬ 
τάξεις της ΕΤΕ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα 
άρθρα. 

Άρθρο 2. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή. 

Ια αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγού¬ 
μενο άρθρο είναι ειδικότερα : 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» 
είναι οι αρμόδιοι τομείς, Κλιμάκια ή άλλες υπηρεσίες της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ με την επιφύ- 
λαςη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα 
με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της ΕΤΕ. 

β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ με την επιφύ¬ 
λαξη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα 
με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της ΕΤΕ. 

Άρθρο 3. 

Τεχνικό Συμβούλιο. 

1. Ιοί εχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του 
Διοικητή της ΕΤΕ και αποτελείται από : 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ή 
ένα Σύμβουλο της Διοίκησης ως Πρόεδρο αναπληρούμενο 
από το υπό στοιχ. (β) μέλος. 

β) Ίο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ ανα¬ 
πληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

γ-δ) Δύο μηχανικούς διπλωματούχους ΑΕΙ της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ που ορίζονται με 
τους αναπληρωτές τους. 

ε) Ένα Δικηγόρο της Διεύθυνσης Δικαστικού της ΕΤΕ, 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΕΤΕ 
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συ¬ 
γκρότησης του Συμβουλίου. 

8. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναπληρούμενος από το νόμιμο 
αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις 
της ΕΤΕ. 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συ¬ 
νεδριάσεις οποιοδηποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πλη¬ 
ροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται 
στο Συμβούλιο. 

■ κ Ί ο I εχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι 
παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα 
μέλη του. 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με από¬ 
λυτη πλειοψηφια των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

/. Ιο I εχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα 
θέμα .α <.ου ορίζει ο Λ.1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού 
διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ’ 
αυτό το όργανό που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. 

Αρθρο 4. 

Επιτροπή Προεπιλογής - Εισήγησης για ανάθεση. 

I. Με την απόφαση συγκρότηση; της Επιτροπή; Δ·α- 
γων-σιμού του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/1985 μπορεί να ορί¬ 
ζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της Ε¬ 
πιτροπής Προεπιλογής. 

^•/Η Διαγωνισμού του άρθρου 21 του Π.Δ. 

609/1985 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγη- 
της για ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. 


Άρθρο 5. 

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που προβλέπεται στα 
εδάφια 1 και 2 της παρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ.609/1985 
μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται σε 90 και 150 ημέρες 
αντίστοιχα. 

Άρθρο 6. 

Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικά τεύχη. 

1. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να υπογραφεί και 
σε προθεσμία μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες που προβλέ- 
πεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ.609/1985 εφόσον 
συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που περιλαμβάνονται 
στη διακήρυξη αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται η ποιοτικά αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του 
έργου. 

3. Για την εφαρμογή του β' εδαφίου της παρ. 4 του άρ¬ 
θρου 5 του Π.Δ.609/1985 ορίζεται το ποσοστό για τα γε¬ 
νικά έξοδα και όφελος σε 18% για όλες τις περιπτώσεις. 

Άρθρο 7. 

Μικρά έργα και εργασίες συντήρησης. 

1. Στα μικρά έργα και εργασίες συντήρησης των οποίων 
η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πρειβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παραγρ. 2 περιπτ. (γ) του Ν. 1418/1984 μπορεί με την δια- 
κήρυξη ή την απόφαση ανάθεσης να ορίζεται ότι αντί της 
προβλεπομένης στις παρ. 1-3 του άρθρου 27 του Π.Δ.609/ 
1985 εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, παρακρατείται ποσοστό 
από τις τμηματικές καταβολές του εργολαβικού ανταλλάγ¬ 
ματος μέχρι την παραλαβή του έργου. Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 20 % κάθε τμηματικής καταβολής. 

2 . Η παραλαβή των ανωτέρω έργων μπορεί να διενερ- 
γείται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εγκρί- 
νεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Άρθρο 8. 

Ποινικές ρήτρες. 

Γο, ύψος των ποινικών ρητρών μπορεί με τη διακήρυξη 
να ορίζεται μέχρι και το διπλάσιο από αυτό που προβλέπεται 
στις παραγρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 36 του Π.Δ.609/1985. 

Άρθρο 9. 

Παρεκκλίσεις. 

^Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες δια- 
ταςεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων της ΕΤΕ οι πα¬ 
ρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητή της ΕΤΕ 
μετά απο γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 10. 

Διεθνείς Διαγωνισμοί. 

Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για 
έργα που αφόρα το παρόν διάταγμα, εγκρίνονται από το Διοι- 
κητη της Ε ΓΕ μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής 

Άρθρο 11. 

Αιτήσεις 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναοόχου που ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 12 του Ν'. 1418/1984 
Λπυφαβ-ίζίι ο Διοικητής τη; ΙΒΤΕ μετά γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου. 

, 2. Οι αιτήσεις θεραπεία; απευθύνονται στο Διοικητή χω¬ 
ρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Πεφ ιβάλλοντο;, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοι¬ 
νοποιούνται κ*- στην υπηρεσία που έχε* εκϊώίσει την χροσ 
θοιλλβμενη πράξη. ,Αν η αίτηση υποθάλπεται για παράλειψη 
έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθε¬ 
τούσα Υπηρεσία. 
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Άρθρο 12. 

Τελικές Διατάξεις. 

1. Στα έργα της ΕΤΕ των οποίων οι συμβάσεις διέπονται 
από προγενέστερες διατάξεις του Ν. 1418/1984 αποφασί¬ 
ζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις προγενεστέρες αυτές 
διατάξεις, τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διά¬ 
ταγμα. 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν.1418/1984 και τα 
Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Άρθρο Ιο. 

Έναρξη Ισχύος. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργοαν αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πα¬ 
ρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1988 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΛΡΤΖΕΤΑΚΜΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ·)ΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΟΤΗΗΧ ΓΕ8ΡΓΜΝΕ ΔΛΧΚΛΛΑΚΗΣ 


(4) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π2 

Τροποποίηση του αριθ. 58/1985 Προεδρικού Διατάγματος 
«Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοι¬ 
νωνικοποιημένης Επιχείρησης Οργανισμός Τηλεπικοι¬ 
νωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) Λ.Ε.». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 
του Ν. 1365/1983 «Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων δη¬ 
μόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφελείας» (ΦΕΚ 80/Α/1983). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1731/1987 «ρυ¬ 
θμίσεις στην άμεση και έμμεση Φορολογία και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ 161/Α/9.11.1987). 

3. Τις αριθ. 1/1988 και 74/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμ¬ 
βουλίου Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Μεταφορών και Επικόινωνιών, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Άρθρο 1. 

Το άρθρο 6 του Π.Δ.58/1985 «Δομή, ρόλοι και τρόπος 
διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Επιχεί- 
ρησης Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΓΕ) 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 22/Α/21.2.1985), αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 6. 

Όργανα Διοίκησης. 

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής, οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές και το Συμβού¬ 
λιο Δ ιεύθυνσης». 

Άρθρο 2. 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 58/1985 
αντικαθίστανται ως εξής : 

«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να 
αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του στοιχείου στ της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος στον Γενικό Διευθυντή 
της Εταιρείας, στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, στους 
Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και στο Συμβούλιο Διεύθυνσης 
της Εταιρείας για την παρακολούθηση της τρέχουσας δια¬ 
χείρισης της Εταιρείας. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ των μελών 


του για τριετή θητεία και ανακαλεί το Γενικό Διευθυντή της 
Εταιρείας. Επίσης ορίζει με τριετή θητεία και ανακαλεί τον 
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και τους Βοηθούς Γενικούς 
Διευθυντές. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 3. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Π.Δ.58/1985 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής : 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο¬ 
μίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η απο¬ 
ζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 
και η αντιμισθία του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή 
Γενικού Διευθυντή και των Βοηθούν Γενικών Διευθυντών, 
επιφυλασσομένης της παρ. 6 του παρόντος καθώς και της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1256/1982». 

Άρθρο 4. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Π.Δ.58/1985 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής : 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε¬ 
δρό του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός 
έδρας. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός Διευ¬ 
θυντής». 

Άρθρο 5. 

Το άρθρο 11 του Π.Δ.58/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 11. 

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευ¬ 
θυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και οι Βοηθοί 
Γενικοί Διευθυντές υπέχουν, κατά την ελτέλεση του έργου 
τους, τις αστικές και ποινικές ευθύνες του δημοσίου υπαλ¬ 
λήλου». 

Άρθρο 6. 

Το άρθρο 12 του Π.Δ.58/1985 αντικαθίσταται ο>ς εξής : 
«Άρθρο 12. 

Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές. 

1. Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανούτατο εκτελεστικό 
όργανο της Επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών 
του ΟΤΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες 
αποφάσεις μέσα στα πλαίσια το;ν διατάξεων που διέπουν την 
λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων 
και προϋπολογισμό.)ν και των αποφάσεων της ΑΣΚΕ και 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται 
από το προηγούμενο εδάφιο ο Γενικός Διευθυντής ασκεί όλες 
τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες. 

2. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αναπληρούνει 
τον Γενικό Διευθυντή απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα. 

3. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει την κατάρτιση συμ¬ 
βάσεων αντικειμένου μέχρι και 50.000.000 δραχμών. 

4. Αν τοποθετηθούν στη θέση του Γενικού Διευθυντή, 
του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, ή Βοηθού Γενικού 
Διευθυντή πρόσωπα εκ των εργαζομένων, παίρνουν μόνο 
τις αποδοχές των θέσεων αυτούν, αντίστοιχα. Μετά τη λήξη 
της θητείας τους επανέρχονται στη θέση τους. Στην ίδια 
θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε 
λόγο αποχωρήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη 
λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ή σε θέση Αναπληροχτή Γενικού Διευθυντή ή 
Βοηθού Γενικού Διευθυντή μέλους του προσωπικού της Ε¬ 
ταιρείας θεο>ρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Ε¬ 
ταιρεία για όλες τις συνέπειες και για τη συνταξιοδότηση. 

Άρθρο 7. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Π.Δ.58/1985 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής : 

«1. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Εταιρείας συγκροτεί¬ 
ται από το Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευ- 
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θυντή και τους Βοηθούς Ολκούς Διευθυντές, προεδρεύεται Τ 
από το Γενικό Διευθυντή, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρι- 
στκνται όλα τα μέλη του. πλην ενός, και αποφασίζει με από¬ 
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για θέματα που του 
έχουν ανατεθεί». 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων. 

Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα. 10 Μαρτίου 1988 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΠΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ0ΙΝΠΝΙ8Ν 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 


(δ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 113 


Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ.542/84 
«Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χω¬ 
ρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, καθορισμός τελών, 
έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών κατα- 
υέτοησης». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη : 

1. Τα άρθρα 2 παρ. I, 24 παρ. I. 26 παρ. 2 και 30 εδά¬ 
φια (α), (β) και (γ) του Ν. Διατάγματος 187/1973 «περί 
Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Λ'/73). 

2. Τα άρθρα 0. 7. 8 και 9 της «Διεθνούς Σύμβασης για 
την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969» 


που κυρώθηκε μ.ε το Νόμο 1373/83 (ΦΕΚ 92 Λ '/83). 

3. Την αριθ. 266/20.11.87 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου Εμπορικού Ναυτικού. 

4. Την αριθ. 7)0/27.1.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας, αποφασίσαμε : 


Άρθρο 1. 

Η παράγραφος I του άρθρου 2 του II.Δ.542/1984 αντι¬ 
καθίσταται ως ακολούθως : 

«1. Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών κατα¬ 
μέτρησης και ανακαταμέτρησης ύστερα από έλεγχο των σχε¬ 
τικών υπολογισμών και λοιπών στοιχείων, είναι : 

α) Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) και 

β) Ο: Λιμενικές Αρχές στα νηολόγια των οποίων πρόκει¬ 
ται να γραφούν ή είναι γραμμένα πλοία και πλωτά ναυπη¬ 
γήματα ολικού μήκους μέχρι 24 μέτρα. 

'Αρ#ρ·ο 2. 

Το άρύ-ρο 8 του Π Δ. 542/1984 αντικαθίσταται ως 
ακολού&ως: 

'Αρέίρο 3. 

Καταμέτρηση ή Λνακαταμέτρηση από Λιμενικές Αρχές. : 

■α) Η καταμέτρηση ή αν ακαταμέτρητη με τον κανόνα Β 
Ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων ολικού 
μήκους μέχρι 24 μέτρα μπορεί να ανατίθεται από την ΕΕΠ 
στις Λιμενικές Αρχές στα νηολόγια των οποίων πρόκειται 
να γραφούν ή είναι γραμμένα ή στην περιοχή των οποίων ναυ¬ 
λοχοόν ή ναυπηγούνται πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα. 

β) Ο: Λιμενικές Αρχές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν 
για την διενέργεια καταμετρήσεων ή ανακαταμετρήσεων 
τα συγκροτούμενα από αυτές τοπικά κλιμάκια Επιθεώρησης 
Π λο ίων (ΤΚΕ Π). 

2. Στις περιπτώσεις που την καταμέτρηση ή ανακατα- 
μέτρηση ενεργούν : 

α) Λιμενικές Αρχές στα νηολόγια των οποίων πρόκειται 
να εγγραφούν ή είναι γραμμένα τα καταμετρούμενα ή ανα- 
καταμετρούμενα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα ολικού μή¬ 
κους μέχρι 24 μέτρα, εκδίδουν τα Πρωτόκολλα Καταμέτρη¬ 


σα: και αποστέλλουν στην Ε.Ε.Π. τους σχετικούς υπολογι¬ 
σμού: και τα απαιτούμενα λοιπά στοιχεία με αντίτυπα των 
εκδιδομένων πιστοποιητικών. 

β) Λιαενικές Αρχές στην περιοχή των οποίων ναυπηγού¬ 
νται ή ναύλοχούν πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που δεν 
είναι νηολογημένα ή δεν πρόκειται να νηολογηθούν στα νηο¬ 
λόγιά τους, αποστέλλουν τους σχετικούς υπολογισμούς κατα¬ 
μέτρησης ή ανακαταμέτρησης με τα απαιτούμενα λοιπά 
στοιχεία στις Λιμενικές Αρχές Νηολόγησης οι οποίες θα 
εκδόσουν πιστοποιητικά καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης. 
Αντίτυπα των σχετικών υπολογισμών και πιστοποιητικών 
αποστέλλονται στην Ε.Ε.Π. 

.'!. Τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα 
εδάφια καθορίζονται από την Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις συγκε¬ 
κριμένες περιπτώσεις. 

4. Τα τέλη καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης που προ- 
βλέπονται κατά περίπτωση από το Κεφάλαιο Β’ αυτού του 
Διατάγματος, καταβάλλονται από τους πλοιοκτήτες ή τους 
αντιπροσώπους του: στις Λιμενικές Αρχές που τις ενεργούν. 

Άρθρο 3. 

11 ισχύς του Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δη¬ 
μοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα. 3 Μαρτίου 1988 

..ω 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :· 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- (ο) · 

Έγκριση ίδρυσης νέων Υποκαταστημάτων της Τράπεζας 
Εργασίας. 

Συνεδρίαση 382/25.1.88, θέμα 25) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αφού έλαβε υπόψη : 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του 
ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», 

β) την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτη¬ 
ρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκα¬ 
ταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», 

γ) το από 12.11.87 (ΑΠ 3341) έγγραφο της Τράπε- ; 
ζας Εργασίας, αποφάσισε : 

να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία τριών (3) υποκα- 
ταστημάτουν της Τράπεζας Εργασίας, σε τόπους επιλογής 
της. 

Η ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστη¬ 
μάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1989. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας 
των εν λόγιο υποκαταστημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσα 
στην, προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την 
παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. 

Η Τράπεζα Εργασίας έχει υποχρέωση μέσα σε δεκα¬ 
πέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανω¬ 
τέρω Υποκαταστημάτων να την αναγγείλει στην Γράπε- 
ζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις : Νομισματικής Πολίτικης 
και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Ιραπε- 
ζων. Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κα¬ 
νόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τό¬ 
που εγκατάστασής τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας 

Ακριβές αντίγραφο 
Αθήνα, 4.Τ.88 

Ο Γραμματέας 

I. ΒΑΧΑΒΙΟΑΟΣ 





